528                            VIII. Gemische aus zwei S toff en.
und gleicher Temperatur befindet. Bewegt man nun den Kolben wieder abwarts, so kondensiert soviel Dampf, als der Kolben ver-drangt, in der Losung, also auf der Strecke cd die gesamte vorher verdampfte Menge von 1 Moi. Da diese Menge klein 1st gegeniiber der Menge der Losung, so tritt hierdurch keine merkliche Ver-diinnung derselben ein.
Bei diesem isothermischen Vorgang ist nun eine Nutzarbeit L gleich der Flache abed von dem Dampf geleistet worden. % Folgt der iiberhitzte Dampf hinreichend genau dem Gasgesetz, so ist
£=!/«} In £.
P
mit 83 als Raum von 1 Mol des dampfformigen Losungsmittels im Zustande p'9 t, Punkt c.
Das soeben in die Losung ubergefuhrte Mol wird nun wieder aus der Losung entfernt, indem man diese in einen Zylinder bringt, dessen Kolben nur fur das Losungsniittel durchlassig ist. Ist a der Raum von 1 Mol des fliissigen Logungsrnittels und P der osmotische Druck des gelosten Stoffes, so ist bei diesem Vorgang der umkehr-baren Entmischung die Arbeit
aufzuwenden, weil sich die Starke der Losung nicht merkbar andert und daher auch der osmotische Druck auf den Kolben wesentlich unverandert bleibt. Am Ende des Vor gangs ist sowohl die urspriing-liche Losung als auch die zusatzliche Menge des Losungsmittels wieder im Anfangszustand und somit ein umkehrbarer isothermischer KreisprozeB vollendet. Nach Abschn. 98 ist bei einem solchen Ejreis-prozeB die algebraische Summe aller Arbeiten gleich Null. Es ist somit L = L und daher
4-75 ........  W
Nun gilt aber riach Abschn. 109 fiir den gelosten Stoff die Zu-standsgleichung
p.VJ = mT .........    (2)
iiait Vl als Raum einer Menge des Losungsmittels, in der 1 Mol" des gelosten Stoffes enthalten ist. Da N Mol des Losungsmittels den Raum No einnehmen und n Mol des gelosten Stoffes enthalten, so ist
n wenn die Losung so verdiinnt ist, daB sich ihr Raum von dem desdas beim Volumen V noch im Gas-raum vorhandene Gasgewicht, so sind die entsprechenden Baum-inhalto von 1 kg Gas
